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Des nesta quarta, 19, 
em Brasília, um encontro 
na liderança das minorias 
na Câmara dos Deputados 
entre representantes dos 
petroleiros, eletricitários, 
dirigentes sindicais e depu- 
tados federais. 

Foi de avaliação da greve 
dos petroleiros, agora com 
a decisão do TRT do Paraná 
suspendendo até março as 
demissões na Fafen, e da 
luta por uma solução para 0 
impasse criado pela Petro- 
brás, que resultou no movi- 
mento grevista da categoria. 

Miguel Torres, presi- 
dente do Sindicato dos Me- 
talúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes, da CNTM e 
da Força Sindical, participou 
da reunião. 

“É uma luta nacional im- 
portante. Nossa participação 
é de apolo à greve e às rel- 
vindicações dos petroleiros, 
contra as demissões e a 
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favor do diálogo, da nego- 
ciação, dos investimentos 
e do crescimento produtivo 
do setor, com geração de 
mais empregos e preços 
mais baixos e justos para os 
consumidores dos produtos 
derivados do petróleo como, 
por exemplo, o combustível 
e 0 gás de cozinha , disse. 
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Trecho de 
matéria da 
Folha de 
S.Paulo 
publicada 
na terça, 


18/02/2020, na 
edição on-line 











Em nota, o presidente da Força 

Sindical, Miguel Torres, também 

criticou a declaração de Bolsonaro. 

A repórter Patrícia Campos Mello, 
da Folha de S.Paulo, merece todo o 
NOSSO apoio contra os que, feito o 
Bolsonaro, tentam depreciar o 
trabalho jornalístico, a dignidade da 
mulher, a democracia e à busca pela 
veracidade dos fatos." 
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CPL MEDICAL GP CABOS MAUSER 
Diretor Biro Diretora Alsira Diretor Erlon 





PARATEC ROGÉRIO AMORTECEDORES SONDEO 
Diretora Sonete Diretora Sonete Diretor Erlon e assistente 
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A.S CALHAS ERLI CONSERLI FELITRON 
Assistente do diretor Nivaldo Assistente do diretor Maloca Assistente do diretor Lourival 
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LA PAZ MARISA RODOTEC 
Assistente do diretor Lourival Assistente do diretor Lourival Assistentes do diretor Sales 
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PTI 
Assistente do diretor Teco 





ELEIÇÕES DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE GUARULHOS 
Diretores Carlão e Nivaldo e 
assistentes da diretoria 
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